Bir tek o yanmadı! 


Amasya'nın Taşova ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bağ evi 
kullanılamaz hale gelirken Türk Bayrağı yanmadı. 


Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 
18.30 sularında bir bağ evinde yangın çıktı. 


Taşova merkeze bağlı Elmakırı köyünde A.D. isimli vatandaşa ait bağ 
evinde içerisinde hırdavat malzemelerinin ve çok sayıda ev tüpünün 
bulunduğu bağ evi çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale 
geldi. 


Akşam 18.30 sularında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol 
altına alındı. Akyazı Haber verilmesi üzerine gelen Taşova Belediyesi 
İtfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında bağ evi 
tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken bağ evinin girişinde asılı 
olan Türk Bayrağı yangından etkilenmedi. 


Bir tek Türk Bayrağı yanmadı 

Yangının ardından bağ evi etrafında inceleme yapan İtfaiye eri, tüm 
eşyaların yanmasına rağmen Türk Bayrağı'nın alevlerden 
etkilenmediğini fark etti. İtfaiye personeli kül olan bağ evinden Türk 


Bayrağı'nı alarak zarar görmemesi için uzaklaştırdı. 


(SS) 


